Uscita come speclflcato alia voce b) (allinea- 
mento 3* MF). Regolare I nuclei delle boblne 
L12 (prlmarlo) e L13 (secondarlo) come spe- 
clflcato alia voce c) (alllneamento 3» MF). 

Alllneamento 1* MF. 

Ingresso aul catodo del 1° trlodo 12AT7 
(punto A) con segnale a 10,7 MHz. Uscita come 
speclflcato alia voce b) (alllneamento 3» MF). 
Regolare 1 nuclei delle boblne L30 (prlmarlo) 
e L31 (secondarlo) come speclflcato alia voce 

c) (alllneamento 3* MF). 

ALTA FREOUENZA 

a) Azzeramento del clrculto deirosclllatore 
(questa operazlone rlchlede I'uso dl un volt- 
metro a valvola possibllmente dl 1 V fondo 
sea la). 

1) Collegare la testina del voltmetro a val¬ 
vola nel punto B. 

2) Aprlre totalmente II varlablle e regolare 
II compensators C65 per la minima let- 
tura. 

3) Chludere II varlablle e rltoccare detto 
compensators flno a ottenere un com- 
promesso nella lettura sul voltmetro e 
clot che questa non superl I 0,7 V su 
tutta la scala. 

b) Appllcare un segnale modulato a 87,3 MHz, 
portare I'lndlce a fondo scala (varlablle 
tutto chiuso) e regolare II nucleo deU'oscll- 
latore L28-L29 per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 100,5 MHz, portare 
I'lndlce a fondo scala (varlablle tutto apertoe 
e regolare II compensators C68 per udlr) 
II segnale. 


d) Appllcare un segnale a 88 MHz, portare I'ln- 
dice sul punto dl taratura sulla scala e re¬ 
golare II nucleo della boblna L27 (preselet- 
tore) per II masslmo d'uscita. 

e) Appllcare un segnale a 100 MHz, portare 
I'lndlce sul punto dl taratura sulla scala e 
regolare II compensators C61 (preselettore) 
per II masslmo d'uscita. 

f) Rlpetere le operazionl d) e e) per un per- 
fetto alllneamento 

N.B. - Controllers che I'alllneamento sla 
fatto sulla frequenza fondamentale, badando 
che I’lmmaglne sul generators si trovl a fre¬ 
quenza pld alta. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza dl 
alllneamento 

Element! 
da regolare 

O.M. 

600 kHz 
1000 kHz 
1500 kHz 

L11 pol L1-L2 

C12 pol C3 

O.T. 

3500 kHz 
6000 kHz 
9500 kHz 

L9-L10 pol L3-L4 

CIO pol C4 

O.C. 

11 820 kHz 

15 000 kHz 
17 000 kHz 

L7-L8 pol L5-L6 

C11 pol C5 

Modulazlone 

dl 

frequenza 

88 MHz 

94 MHz 
100 MHz 

L28-L29 pol L27 

C68 pol C61 



